odbedzie sie 


we środę 14 września b. r. o godz. 10 rano w kościele św. Anny 


DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ 
JANA WOLNEGO 


w Krakowie, pl. Szczepański L. 2. 
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